RaALJMCO 


ァ ル ミ 合 金 抽 CSBCO 唱 作業 日 用 手すり セッ ト 


= 時 = 寺 この た び は C S B C 型 作業 台 用 手すり セッ ト を お 買い 上 
組立 説明 書 


げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 こ の 手すり セッ ト 
を 安全 に 使っ て いた だ く た め に 、 注 意 事項 を よく お 読み い 
た だ まき 手 順に 従っ て 組み 立て て くだ さい 。 

※ 組 立て 前 に 、 部 品数 量 を 確認 し て くだ さい 。 

/ 人 N 危 険 「 死 亡 や 重傷 を 負う お それ が 大 きい 内 容 」 で す 。 


人 @ 設 置 す る と き や 持 ち 運 ぶ と き は 、 配 電線 に 注意 し て くだ さい 。 


こ w 


署 告 「 死 亡 や 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 」 で す 。 


信組 み 立 て る 時 は ボル ト を 確実 に 固定 し て くだ さい 。 

人 @ 使 用 前 に は ボル ト の ゆる みや 抜け 落ち を 確認 し 、 あ る 場合 は 締め 直し て くだ さい 。 
人 @ 使 用 前 に 必ず 点検 し 、 異 常 の な い 事 を 確認 し て くだ さい 。 

人 @ 手 すり か ら 身 を 乗り 出さ な いで くだ さい 。 

@ 手 すり へ 寄り か か っ た り 、 足 を の せ た り し な いで くだ さい 。 

人 @ 手 すり を 押し た り 、 引 いた り し な いで くだ さい 。 

人 @ 適 応 機種 以外 に 取り 付け て 使用 し な いで くだ さい 。 

便 加 工 ・ 改 造 を し な いで くだ さい 。 

久作 業 台 取 扱 説明 書 を あわ せ て お 読み くだ さい 。 


人 注意 「 軽 傷 を 負う こと や 財産 の 損害 が 発生 する お それ が ある 内 容 」 で す 。 


人 @ 使 用 に 適し た 服装 で 使用 し て くだ さい 。 
人 @ 雨 や 直射 日 光 が あ た ら な い 場 所 に 保管 し に くだ さい 。 


Rs し イ つ コ 株 式 会 社 


〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1- | -] 

お 客 様 相談 室 【 紐 01860-302-669 

10:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 土 - 日 : 祝 を 除く 
※ こ の 組立 説明 書 は 無断 転用 を 禁じ ます 。 


2019065-UN 


手すり ブラ ケッ ト の 取付 ( 各 セッ ト 共通 ) 


組立 て の ポイ ント 

候 昇 降 手 すり 、 側 面 手すり は 手すり ブラ ケッ ト を 取り 付け る 方 向 に より 作業 台 の 左右 どちら に で も 取り 付け で きま す 。 ( 下 区 
は すべ て 右 に 取り 付け る 場合 で す 。 左 に 取り 付け る 時 は 手すり ブラ ケッ ト を 反対 に 取り 付け て くだ さい 。) 

人 側面 手すり は 組立 方 法 に より 作業 台 取 付 時 の 天 板 か ら の 高 さ を 1105.5mm、916mm の どちら か に する 事 が で きま す 。 そ 
れ ぞ れ 手 すり ブラ ケッ ト 、 幅 木 の 取付 位置 が 違い ます の で 注意 し て くだ さい 。 (下図 を 参照 ) 

念 組立 て は 図 の ボル ト 類 で まず は 仮 締め し 、 作 業 台 に 取り 付け て か ら 本 締め を 行う よう に し て くだ さい 。 


側面 手すり 手すり ブラ ケッ ト 取 付 位置 昇降 手すり 手すり ブラ ケッ ト 取 付 位置 


(1) 天 板 か ら の 高 さ 1105.5 に 組立 て (2) 天 板 か ら の 高 さ 916 に 組立 て 


作業 台 376 型 、 
4106 型 、4126 型 、 
4128 型 、5151 型 に は 
補助 手すり を 

取り 付け ます 。 


さ 1105.5mm 


語 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


天 板 か ら の 


P 型 手すり 手すり ブラ ケッ ト 取 付 位置 
(1) 天 板 か ら の 高 さ 
1105.5 に 組立 
(2) 天 板 か ら の 高 さ 
916 に 組立 


側面 手すり に 作 
業 台 255 型 、256 
型 に は 補助 手 す 
り を 376 型 、4106 
型 に は 昇 隆 手 す 
り を 取り 付け る 場 SN 
4 大 角 ボ 

NM (ば ね 座金 、 平 座金 人 ) 


開口 手すり 手すり ブラ ケッ ト 取 付 位置 
上 記 以外 の 機種 256 型 ,376 型 。 266 型 ,276 型 ,396 型 , 


の 昇降 手すり の 取 4106 型 4126 型 ,4128 型 
り 付け に 使 9 


作業 台 255 型 、256 
” 型 に 補助 手すり を 
” 取り 付け る 場合 に 

の み 使 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


※① で て ⑥ の 穴 が 昇降 面 側 に な る よう 本 体 に 取り 付け て くだ さい 。 (ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


六角 ボル ト M6X20 


EE1 


ボル ト セ ッ ト 


イプ ヾ さき さて 


手すり ブラ ケッ ト 


六角 ボル ト M6X60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 


由 団 塞 
募 直 ご HH 


ご wi 


中 口 五 


CSBTK2 
CSBTK275 


戻り 止め ナッ ト M6 


平 座金 M6( 大 ) 


平 座 金 MV6 


ば ね 座金 M6 


目隠し キャ ッ プ 
ボル ト セ ッ ト 


六角 ボル ト M6 x60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 人 


戻り 止め ナッ ト M6 


平 座金 M6( 大 ) 


平 座金 M6 


ば ね 座金 M6 


目隠し キャ ッ プ 
ボル ト セ ッ ト 


六角 ボル ト M6x60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 


戻り 止め ナッ ト M6 


平 座金 M6( 大 ) 
平 座金 M6 


ば ね 座金 M6 


目隠し キャ ッ プ 
ボル ト セ ッ ト 


六角 ボル ト M6X60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 人 


ご l 由 陸 で 


ご H ボ 団 


CSBTH2 
CSBTH3 
CSBTH4 
CSBTH5 


戻り 止め ナッ ト M6 


平 座金 M6( 大 ) 


平 座金 M6 


ば ね 座金 M6 
ボル ト セ ッ ト 


六角 ボル ト M6X60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 人 


戻り 止め ナッ ト M6 


平 座金 M6( 大 ) 


平 座金 M6 


ば ね 座金 M6 
ボル ト セ ッ ト 


手すり ブラ ケッ ト 


六角 ボル ト M6X60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 人 


戻り 止め ナッ ト M6 


平 座金 M6( 大 ) 


平 座金 M6 


ば ね 座金 M6 
ボル ト セ ッ ト 


で 計 間 | 本 am 


す 助 |CSBTE45 
リ 


六角 ボル ト M6X60 


平 座金 M6( 大 ) 


ば ね 座金 M6 


※1 作業 台 255 型 、256 型 用 に は 付属 し て お り ま せん 。 ※2 作業 台 255 型 、256 型 、376 型 、4106 型 、4126 型 、4128 型 、5151 型 用 の み 付属 し て お り ま す 。 


※ 組 立て 完成 後 、 側 面 手すり 、 開 口 手すり 、 昇 降 手 すり で 使用 し な か っ た 気 に な る 穴 は 目隠し キャ ッ プ で ふさ いで くだ さい 。 


手すり フル セッ ト 


作業 台本 体 に 全て の 手すり を 
旦 仮り 組み し て か ら 、 本 締め 
を 行っ て くだ さい 。 


く 、 角 ボル ト M6X60 
) ` ば ね 座金 6 
(9 


(※ 高 さ 916 の 時 は 
①、⑤ に つき ます 。) 


ン ツ 
(※ 高 さ 916 の 時 は 
① に つき ます 。) 


六角 ボル ト M6X60 


※ 上 図 は 天 板 か ら の 高 さ 1105.5 に 組立 て た 場合 で す 。 


私 ヽ 


NsS、 い バハ 


ミニ 


ば ね 座金 M6 
六角 ボル ト M6 X60 
ば ね 座金 M6 


六角 ボル ト M6X60 
平 座金 M6 (大 ) 
ジイ 六角 ボル ト M6 X 20 
SS (ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 
ンク |* 
WW | | 六角 ボルト M6x60 
マン | | 平 金 M6 
ルッ 
K、 記 り 上 ナッ ト M6 
平 座金 M6 
作業 台 376 型 4106 型 
グ 4126 型 4128 型 5151 型 
"ジン 1 
d ば M6 
2 :a) 
2 平 座金 M6 (大 ) 
戻り 止め ナッ ト M6 


( 高 さ 916 に 組立 て た 場合 は 、④ に つい て いる 昇降 手すり は ② に つき ます 。) 


正面 付 片手 すり セッ ト 


作業 台本 体 に 全て の 手すり を 


一 旦 仮り 組み し て か ら 、 本 締め 
を 行っ て くだ さい 。 


川 し * ぐ - 太 角 ポル ト M6X60 
) ば ね 座金 M6 
平 座金 M6 (大 ) 


| レス 


| 
(※ 高 さ 916 の 時 は 
④、③ に つき ます 。) 


(※ 高 さ 916 の 時 は 
① に つき ます 。) 


六角 ポルト M6X60 


平 座 金 M6 (大 ) 


平 座金 M6 


※ 上 図 は 天 板 か ら の 高 さ 1105.5 に 組立 て た 場合 で す 。 


| 六角 ボル ト M6X20 


Ns へ て で て ジブ 


ば ね 座金 M6 
六角 ボル ト M6X60 
ば ね 座金 M6 


へ へ | 六角 ボル ト M6X60 


(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


六角 ボル ト M6X60 


< 恒 
の 
トー タグ | 代金 M6 
KA、 戻り 止め ナッ ト M6 
ト 、 平 座金 M6 


六角 ボ ポルト M6X60 


作業 台 376 型 4106 型 
4126 型 4128 型 5151 型 


ン 六 角 ボ ルト 


平 座金 M6 (大 ) 


( 高 さ 916 に 組立 て た 場合 は 、 ぶ に つい て いる 昇降 手すり は ② に つき ます 。) 


組立 て の ポイ ント 


作業 台本 体 に 全て の 


旦 仮り 組み し て か ら 、 本 締め 
を 行っ て くだ さい 。 


三方 手すり セッ ト 


平 座金 M6 (大 ) 


※ 上 図 は 天 板 か ら の 高 さ 1105.5 に 組立 て た 場合 で す 。 


ば ね 座金 M6 
六角 ボル ト M6X60 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


て SN ここ さ ー ジ 


六角 ボル ト M6X60 
平 座金 M6 


戻り 止め ナッ ト M6 
平 座金 M6 
六角 ボルト M6X60 


組立 て の ポイ ント 


作業 台本 体 に 全て の 手すり を 


旦 仮り 組み し て か ら 、 本 締め 
を 行っ て くだ さい 。 


| 作業 台 255 型 ・256 型 
| ょ 六角 ボル ト M6X60 

)) ` ば ね 座金 M6 
上 (大 ) 


※ 16 の 時 は 
①、⑤ に つき ます 。) 
会 


(※ 高 さ 916 の 上 
① に つき ます 。 


六角 ポルト M6X60 


※ 上 図 は 天 板 か ら の 高 さ 1105.5 に 組立 て た 場合 で す 。 


片手 すり セット 


平 座 金 M6 (大 ) 


平 座金 M6 


ば ね 座金 M6 
六角 ボ ポルト M6X60 


六角 ボル ト M6 X60 
平 座 金 M6 


戻り 止め ナッ ト M6 
ト 、 平 座金 M6 
六角 ボル ト M6X60 


作業 台 376 型 4106 型 

4126 型 4128 型 5151 弄 
六角 ボル ト 

ーー M6x60 
ば ね 座金 M6 
臣 う 


平 座金 M6 (大 ) 


( 高 さ 916 に 組立 て た 場合 は 、④② に つい て いる 昇降 手すり は ② に つき ます 。) 


片側 開口 手すり セッ ト 


組立 て の ポイ ント 


作業 台本 体 に 全て の 手すり を 


旦 仮り 組み し て か ら 、 本 締め 
を 行っ て くだ さい 。 


ば ね 座金 M6 
平 座金 M6 (大 ) 


平 座金 M6 (大 ) 


ば ね 座金 M6 
六角 ボ ポルト M6 X60 
ば ね 座金 M6 


六角 ボル ト M6 X60 


' 平 座金 M6 (大 ) 


六角 ボ ポルト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


め 


六角 ポルト M6 X60 


(※ 高 さ 916 の 時 
① に つき ます 。) 


六角 ボル ト M6 X60 


※ 上 図 は 天 板 か ら の 高 さ 1105.5 に 組立 て た 場合 で す 。 


平 座 金 M6 


戻り 止め ナッ ト M6 
平 座金 M6 
六角 ボル ト M6 X60 


作業 台 376 型 4106 型 
4126 型 4128 型 5151 型 


ン 六 角 ボ ルト 


ご M6X60 

| へ ま ね 座金 M6 
E う 

平 座金 M6( 大 ) 


re 


( 高 さ 916 に 組立 て た 場合 は 、④ に つい て いる 昇降 手すり は ② に つき ます 。) 


愉 ア ルイ つ コ 株式 会 社 


